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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 

参記号について 



I 


人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示します。 


だ 

ま意 


操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読み<ださい。 


メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


参表記について 


本商品 

CG - FPSUBD 、 CG - FPSU 2 BD 、 CG - VVLFPSU 2 BDG のし^ずれむ、をホ旨 
します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： ........ 那 ....... II 一 roKi 


参正式名称について 

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は iu 下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows ®. Microsoft ® Windows ® Operating system 

Windows ® XP . Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system および 

Micros 日 ft ⑩ Windows ⑥ XP Professional operating system 

Windows ⑥ 2000 . Micros 日 ft ⑩ Windows ® 2000 Professional operating system 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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辭揣祕私プデ-卜 


本商品は機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行ラことびあります。最新のファー 
ムウェアおよびファームウェアのアップデートツールは、弊社ホームぺージ （ http :// corega . jp /) から入手 
してください。本書では CG - FPSUBD を例に説明しています。 


ファームウェアのアップデート方ま 


弊社ホームぺージ （ http :// corega . jp /) にアクセスし、最新のファームウェアおよびファームウェアのアッ 
プデートツール（パケットドライバ）を入手した後に、次の手順を行います。 

^ . ファームウェアをアップデートするには、本商品が使用できるが態 （「PSAdmin IV 」で本商 
品が認識できるが態）であることが必要です。 

-アップデート時に問題が起きた場合、本商品を工場出荷時の状態に戻す必要がありますので、 
ファームウェアをアップデートする前には、必ず本商品の設定内容の控えをお取りくださし、。 
. ファームウェアを元のバージョンに戻すことはできません。 

1ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリックして解凍します。 


7^例では rc ：¥ coregaJ に解凍したものとして説明しています。画面はお使いの環境により異なる 
麵 場合があります。 


2 rc ：¥ coregaJ に解凍されたフオルダをダブルクリックし 、 「cgverup (. exe )」 をダブルクリックし 
ます。 



ファイル(り漏集の表示がわちじ入り曲ツ-ルのヘルプ化) 


0房る’な度户ぉまじフォルタ.國， 


アドレス也 ) J り C ：¥ corega¥fpsubd 110 


I ファイルとフオルタのタスク 

リ 

り 

習 

製 


3 巧しいフオルタ•を巧ぶする 1 

^このフォルダを Web にと閲する 圓 

| CG-FPSUBDj 

Pd 

cgverup.exe 

CGVERUP.INI 1 






re 呂 vemp (. exe )」 をダブルク IJ ックし 
ます。 


拡張子の表示は、お使いのパソコンの「フォルダオプション」の設定により異なります。 

メ t 


3 次の画面び表示された場合、[はい]を押します。 



ツ i Version Up Tool をほ巧するために必要なバケツトドライ J 棚インストールされていません。 
^ 今すく"インスト-ルを巧いますか？ 


1 


II !離巡……… 

II いいえ(が 1 



[はい]を押します。 
































^ ファームウエアをアップデートするには、お使いのパソコンにアップデートツール（パケットド 
k 意 I ライバ）がインストールされている必要があります。また、すでにアップデートツール（パケッ 
トドライバ）がインストールされている場合、手順3の画面は表示されませんので、手順7 ( P .5) 
へお進みください。 


4 次の画面び表示されますので、[はしリを押し、 |" Core 呂 a packet か iver 」 をインストールします。 



[はい]を押します。 


Jf ] インストール中は、絶対にほかの操作を巧ったり、本商品の電源を切ったりしないでくださし、。 
インストールに失敗する恐れがあります。 


已インス!-ールび完了したら、次の画面び表示されますので、[日のを押します。 



[日 K ] を押します。 


7^お使いのパソコンにネットワークアダプタが複数ある場合、次のような画面が表示されますの 
麵 で、本商品が接続されているネットワークアダプタを選択して [0 K ] を押してください。 



①ネットワークアダプタを選択します。 


②[日 K ] を押します。 


6 本商品の検索びはじまります。 

7 「書さ込み選択」画面び表示されますので、最新のファームウェアにアップデートしたい本商品を選択 
し、[次へ]を巧します。 



①本商品を選択します。 


②[次へ]をク IJ ックします。 



























































8 「設定情報の印刷」画面び表示されますので、画面上に表示されている操作を行って本商品の設定情報 
を印刷した後、[次へ]を巧します。 



※お使いの機種によって画面は 
異なります。 


[次へ]を押します。 


^お使いのプリンタによっては、この機能に対応していない場合があります。 

ミち意 


9 次の画面び表示されますので、[開始]を巧し、ファームウェアをアップデートします。 



[開始]を押します。 


^ファームウエアのアップデート中は、絶対にほかの操作を巧ったり、本商品の電源を切ったりし 
ないでください。アップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる恐れがあります。 
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10 次の画面び表示されれば、ファームウェアのアップデート作業は終了です。[完了]を巧してください。 



[完了]を押します。 


^アップデートに失敗したという画面が表示された場合は、表示された内容に従って対処してくだ 
ミ主意 I さし、0 

11本商品を再起動します。 

12本商品の設定画面を表示し、バージョンを確認します。 


如巧か） 


CG-FPSUBD 

9ヘルブ 


システム 情報 

システム If き郁 昔巧若/ くスワード設定リたット 

内を 


Iス P —ムウェの、ーソ 





バージョンを確認します。 


^設定画面の表示方法は、取扱説明書の 「 PART 4 Web ブラウザで設定する」をご覧くださし、。 

ミち意 


上でファームウェアのアップデートは完了です。 







































rPS Admin IVJ のアップデート方ま 


弊社ホームぺージ ( http :// corega . jp /) にアクセスし、最新の 「PS Admin IV 」を入手した後に、次の手 
順を行います。 

-一度アップデートすると、元のバージョンに戻すことはできません。 

•作業の前にお使いの 「PS Admin IV」のバージョンをご確認ください。 

1はじめに現在インス!-ールされている 「PS Admin IV 」を削除しますので、「スタート」一「コント 
□ —ルパネル 」 （Windows 2 日日日では 「スタート」一「設定」一「コント □ —ルパネル」）の順に選 
択します。 


2 


2 「プ□グラムの追加と削除」を押します (Windows 2 日日日では 「アプリケーションの追加と削除」を 
ダブルクリックします)。 



「プ□グラムの追加と削除」を押します。 
※画面は Windows XP です 。 Windows 
2日日日では「アプ IJ ケーシヨンの追 
加と削除」をダブルク IJ ックします 


3 「プ□グラムの変更と削除」を巧し 、 「corega PS Admin IV 」を選択して悄り除]を巧します。 


ブ D ヴラムのちかと目"ぉ 回回国 



悄 IJ 除]を押します。 


4 ダイア□グボックスび表示されますので、[はい]を巧します。 


み 


探し樵が r 雨ン インかール 置し ます。 


r 臘腳1にぃぃぇ ( N ) 1 


[はい]を押します。 
















































己 「 core 呂 a PS Admin IV のアンインストールの完了」画面び表示されますので、[完了]を巧します。 



[完了]を押します。 


6 「プ□グラムの追加と削除」画面を閉じ、「コント□ールパネル」を閉じます。 

7 弊社ホームぺージ ( http :// corega . jp /) からダウン□—ドした 「PS Admin IV 」のファイルをダブ 
ルクリックして解凍します。 


8 


^例では rc：¥coregaJ に解凍したものとして説明しています。画面はお使いの環境により異なる 
MJ 場合があります。 

rc ：¥ coregaJ に解凍されたフオルダをダブルクリックし 、 「Autorun (. exe )」 をダブルクリックし 
ます。 



9 次の画面び表示されますので、 [ core 呂 a PS Admin IV のインストール]を押します。 




C^orega) 



Print Server Utility CD 


卜 Contents 


ブリントサーバの設ち 


(corega 


PS Ada inIV のインスト 


3 


•押します。 


Pil 
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10 「corega PS Admin IV インストールへようこそ」の画面び表示されますので、炊へ]を巧します。 



[次へ]を押します。 


11ソフトウェアの使用許諾び表示されますので、使用許諾の内容をすべてお読みいたださ、[はい]を押 
します。 



[はい]を押します。 


12次の画面び表示されますので、変更しない場合は[次へ]を巧し、インス!-ール先を変更する場合は 
[参照]をクリックしてインス!-ールするフオルダを選択した後に[次へ]を押します。 



インスI-ール先を変更する場合は、[参 
照]をク IJ ックしてインスI-ール先フォ 
ルダを指定します。 

※通常は変更する必要はありません。 


[次へ]を押します。 
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13 次の画面び表示されますので、グループ名を変更しない場合は[次へ]を巧し、変更する場合は新規 
のグループ名を入力した後に[次へ]を巧します。 



① スタートメニューに表示されるグ 
ループ名を変更する場合、グループ名 
を入力します。 

※通常は変更する必要はありません。 

② [次へ]を押します。 


14次の画面び表示されますので、[開始]を巧してインス!-ールを開始します。 



[開始]を押します 


7^ Windows XPSP2 をお使いの場合、次のメッセージが表示されますので、[はい]を押し、イン 
魏 ストールを続けてください。 



マ） このアプリケーンヨンをほ巧するには、 Windows ファイアウォ-ルの削かリストじ登録する'必要びあります。 
アプリケーンヨンを例ホリストじ查録しますか？ 


I 

Ilf 販晒……… ill いいぇ M I 



[はい]を押します。 


15院了]を巧し 、 「PS Admin IV 」のインス!ルを終了します。 



16インス!-ールした 「PS Admin IV 」のバージヨンを確認しますので、「スタート」一「すべてのプロ 
グラム 」 （Windows 2 日日日では 「プ□グラム」）一 「PS Admin IV 」 一 「core 呂 a PS Admin IV 」 
をの順に選択し 、 「PS Admin IV 」を起動します。 
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17 「プリントサーパ'」画面の「ヘルスを巧し、「パ'-ジョン情報」を選択します。 



「ノ くージョン情報」を選択します。 


18パ'-ジョン情報び表示されますのでご確認いただき、確認後は [0 K ] を巧します。 



ノ くージヨンを確認後、 [OK] を押します。 


上で 「PS Admin IV 」のインス!-ールび完了しました 。 「PS Admin IV 」の使い方については、取扱説 
明書の 「 PART 3 PS Admin IV の使い方」をご覧ください。 
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’本書は、株式会社コレガび作成したちので、全ての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

’予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

’改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 


Copyright ©2005 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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